Schema elettrico del 
Gruppo RF N, 2731. 
Questo Gruppo e parti- 
colarmente adatto alia 
ieali 2 zazione di ricevito- 
ri a M.d.A. e a M.d.F.. 
usalo in unione ad un 
condensatore variabile 
N. 821-C, oppure N. 822- 
C, e ad un Gruppo per 
M.d.F. N. 2722; oppure 
usaio in unione ad un 
Gruppo per M.d.F. N. 
2723, nel quale e in¬ 
corporate il condensatore 
variabile N. 824-C. Esem- 
pio d'impiego: G 307. 





